MARIA Z KOSSAKOW 


zmarła w Glasgow w lipcu 1945 r. 


pozostawiając niepocieszoną siostrę, rodzinę i przyjaciół w najgłębszym żalu 
Misza vv. 


za spokój duszy $. p. Drogiej Zmarlej odprawiona zostanie 


w poniedziałek 6 sierpnia 1945 r. o godz. 9 rano w kościele 
OO. Kapucynów przy głównym ołtarzu 
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